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T E R Z O, 


il 


VI 


QJV ELLO, CHE NEL FABRICARE 
ft deue olferuare , e del fito che fi deue eleggere . Cap. 


I P O N T I 

mi. 



ONCIOSIACHE mold fiumi per la loro larghezza,altezza, &uelocita 
nonfi polTano palfare a guazzo,fuprima penfato alia commodita de’ ponti; 
fip 


ondefipuo dire che esfi liano parte principal della uia , & che altronon llano, 
che una ftrada fatta fopra dell’acqua . Quefti deuono hauer quelle iftelfe 
qualita , c’habbiamo detto richiederli in tutte le fabriche , cioe che liano com- 
modi , belli , e durabiliper lungo tempo . Sarannocommodi, quando nonfi 
alzeranno dalrimanente dellauia,&alzandofiharanno la falita lor facile ;& quando fi eleggera 
' ue j luogo per fabricarli , che fara commodisfimo a tutta la Prouincia , ouero a tutta la Citta , le- 
condochelifabricheranno 6fuori,6dentrodellemura:e perd fi fara elettionedi quel luogo, 
alquale da tutte le parti facilmentefipolla andare, cioe che fianelmezo della Prouincia, ouero 
nel mezo della Citta, come fece N itocre Regina di Babilonia nel ponte ch’ella ordino lopra l’Eu 
Irate *; e non in un’angolo , oue polfaferuire lolamente a ulo depochi . Saranno belli , & per du- 
rar lungamente ; le fi faranno in quei modi ,e con quelle mifure , che fi dira particolarmen- 
te piu di fotto . Ma nell’elegger il fito per fabricarli , fi deue auertire di eleggerlo tale , che 
iipoifalperare,che debba elfer perpetu o il ponte che uififabricheraj & oue fi poifa far con quel- 
la minor Ipefa, che fia posfibile. Ondefi elcggeraquelluogo,nel qualeil fiume fara manco 
profondo , & hauera il fuo letto , o fondo uguale , e perpetuo , cioe o di faffo , o di tofo : per che 
(comedisfi nel primo Libro quando parlaide’luoghidaponerlefundamenta)ilfilId,&ilto- 
fo fono fondamento buonisfimo nelle acque : oltra di cio fi deuono Ichifare i gorghi , e le uora- 
gini ,& quella parte dell’alueo , o letto del fiume , chefaraghiarofa, o fabbionegna. Percioche 
lailibbia , &laghiara per elfer dalle piene dell’acque continuamente molfa,uaria il letto del fiu 
me:&eifendocauate fotto le fondamenta,ficauferebbe dinecesfitalaruinadeH’opera . Ma 
quandotutto illettodelfiumefolfedighiara,e difabbia,fi faranno lefondamenta come fi di- 
ra di fotto quando tratterode’pontidi pietra. Si hauraetiandioriguardodielegger quel fito 
nelqualeil fiume habbiail fiuo corlo diritto . Conciofiache le piegature,e tortuofita delle ripe 
liano efpofte a elfer menate uia dall’acqua , onde in tal cafo uerrebbe il ponte a reftar lenza lpal- 
le, &in Ifola ; & ancho perche al tempo delle inondationi trahono 1’acque in dette tortuofita , la 
materia , che dalle ripe , e dalli campi 1 euano ; laquale non potendo andare giu al diritto, ma fer 
mandofi piu altre cofe ritarda, & auolgendofi a i pilaftri rinchiude 1’aperture de gli archi , onde 
l’operanepatilceinmodoche dal pefo dell’acqua uieneco’l tempo tirata aruina. Si eleggera 
dunque il luogo per edificarui i ponti , ilquale fia nel mezzo della Regione , ouero della Citta , e 
coli connnodo a tutti gli habitatori ; & oue il fiume habbia il corfo diritto, & il letto manco pro- 
fondo, uguale, e perpetuo. Ma conciofiache i ponti fi facciano odilegno, 6 di pietra, iodi- 
ro particolarmente dell’una, & dell’altra maniera, e ne porro alquanti dilegnicofi d’ Antichi, co 
mediModerni. 


DE I PONTI DI LEGNO, ET 
aucrtimenti,che nelledificarlifi deuono hauere. 


D I Q_V E L L I 
Cap. V. 


fanno i Ponti di legno, ouero per una occafion fola , come quelli, che fi fanno 
per tutti quelliaccidenti, che nelle guerre logliono auenire : della qual for- 
te celebratisfimo e quello , che ordino Iulio Celare fopra il Rheno . Ouero 
accio che cotinuamentehabbiano aferuire acommodo di cialcuno. Di quella 
manierafileggcchefu edificatoda Hercoleil primo ponte che folfegiamai 

fatto lopra il Teuere nel luogo , doue fu poi edificata Roma , quando hauen- 

<Jo egli occifo Gerione menaua uittoriolo il fuo Armento per Italia, e fu detto Ponte Sacro : & 
era lituato in quella parte del Teuere, doue poi fu fatto il Ponte Sublicio dal Re Anco Martio , 
ilquale era fimilmente tutto di legname , e le fue traui erano con tanto artificio congionte, che fi 
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